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KAYMAKAMIMIZ YENİ SYDV BİNASINDA İNCELEMELERDE BULUNDU 


Kaymakamımız Sayın İbrahim Halil Şivgan, 15 Ağustos 2012 günü Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı için yeni yapılan binada incelemelerde bulundu. 


Sayın Kaymakamımız İbrahim Halil Şivgan, Vakfın Kaymakamlık binasının içinde sıkışık bir 
ortamda hizmet verdiğini hatırlattı. 


"Vatandaşlarımıza, daha güzel ve kaliteli hizmet vermek için eski Tekel binaları içinde 110 
metrekare alanda yaptığımız düzenleme ile içinde toplantı salonu da bulunan bir yer 
kazandırmayı amaçladık" diyen Sayın Kaymakamımız, vakfın hizmet vereceği yeni hizmet 
binasında çalışmaların bitme aşamasına geldiğini, yeni binanın en kısa zamanda vatandaşların 
hizmetine sunulacağını kaydetti. 
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